Zarzad Zrzeszenia Pracownikow P. K. O. Kolo w Krakowie, zawiadamia 
o zgonie nieodzalowanej pamieci Swego Czlonka 


Dra STANISŁAWA SZELIGI 


Dyrektora Oddziału P. K. O. w Krakowie 
który zmarł dnia 21 kwietnia 1935 r. 


W zmarłym Koledze tracimy gorącego orędownika, szczerego przyjaciela i Człowieka o wybitnej 
wiedzy zawodowej. 


Pogrzeb odbędzie się we wtorek dnia 23-go b. m. o godzinie 2 po południu z kaplicy cmentarza 
rakowickiego, na który-to smutny obrzęd Zarząd zaprasza Przyjaciół i Znajomych Zmarłego. 


Nabożeństwo żałobne za duszę $. p. Zmarłego odprawione zostanie we czwartek dnia 25-go b. m. 
o godzinie 7 rano w kościele paraf. św. Mikołaja w Krakowie. 


Zarząd Zrzeszenia Pracowników P. K. O. 


Koło w Krakowie. 


» « 
ZZ CO NCORDI A Drukarnia Związkowa w Krakowie, ul Mikołajska 13. 
POGRZEBOWY 
- JANA WOLNEGO 


Kraków, pl. Szczepański 2. Telefon 103-31. 


